Nar şarabı 


10 kilo hicaz narı alınır....bir güzel sıkılır...10 kilo nardan yaklaşık 3 litre nar suyu 
çıktı...şeker oranı hidrometre ile ölçüldü 1070 çıktı...yaklaşık 9610 alkol demek..üstüne 400 
gr şeker eklendi ilave 1.5 It.su ile şerbet yapıldı...şeker oranı 1090 çıktı..bu da 9012 alkol 
demek...iyidir...10 gr.şarap mayası eritilerek eklendi...ve bolca çalkalandı...hava kilidi 
takıldı....15 gün sonra görüşürüz... 


